BIULETYN BRANŻOWY 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 24 stycznia 2022 r. Nr 55 (1316) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OKA.4210.2.2022.RZ z dnia 24 stycznia 2022 r. 
w sprawie zmiany taryfy Skoczowskiego Przedsiębiorstwo Komunalnego 
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PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKA.4210.2.2022.RZ 


Katowice, dnia 24 stycznia 2022 r. 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze 
zmianami) 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego 


Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Skoczowie, 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 10 stycznia 2022 r., 


zmieniam 
moją decyzję z dnia 09 września 2021 r. znak: OKA.4210.63.2021.RZ, zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo 


i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 09 września 2021 r., znak: OKA.4210.63.2021.RZ, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy 
od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa 
została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 1 października 
2021r. 

W dniu 12 stycznia 2022 r. Przedsiębiorstwo wniosło o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy 
uzasadnionej okolicznościami powołanymi w $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), tj. istotną zmianą kosztów 


zakupu energii elektrycznej i ciepła traconego podczas przesyłania. 
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Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powołanym 


przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $1 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 
jej opublikowani 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


1-1 
Marek Miśkiewicz 


Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
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Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
ul. Krzywa 4 
"43-430 Skoczów 
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W taryfie dla śe zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 09 września 2021 r. nr OKA.4210. 63.2021.RZ, „CZĘŚĆ 4 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT” otrzymuje . 
następujące brzmienie: 


„Dla odbiorców ciepła SPK Skoczów stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za m”, 


w wysokości średniej ważonej obliczonej z cen określonych w taryfie dla ciepła 
Skoczowskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Spółka Komandytowa z siedzibą w Skoczowie, 
ul. Górny Bór 25A (dalej zwanej Ciepłownia SEC Skoczów) dla źródła ciepła 
zlokalizowanego w Skoczowie i cen określonych w taryfie dla ciepła SPK Skocżów dla 
Miejskiej Kotłowni Gazowej, 


Ceny dla Miejskiej Kotłowni Gazowej 


Lp: |ożzaj aa. 3 PTA Sk, T a GA i Wartos > $ 
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| ze Cena za zamówioną moc a ZIMW 203 909, 82 
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Cena Cena ciepła | | aa 42, 42,08 


EH" e 22.07 


Dla odbiorców ciepła cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła 
ustala się zgodnie z $ 8 pkt.2 rozporządzenia taryfowego, według podanych niżej zasad: 


Uśrednioną cenę za zamówioną moc cieplną dla odbiorców określa się wg następującego 
algorytmu: : > 


Csm= [( 0,6164 * Cmo) +(0,3836 * Cmw)] 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Csm - średnia cena za zamówioną moc cieplną dla odbiorców [ zł/MW] 
Cmo - cena za zamówioną moc cieplną dla Ciepłowni SEC Skoczów [ zł/MW] 


Cmw - cena za zamówioną moc cieplną dla Migjskigj Kotłowni Gazowej [ złłMW] 


0,6134 - wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej w Ciepłowni SEC Skoczów 
‘dla pierwszego roku stosowania taryfy 
0,3836 -wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej w Miejskiej Kotłowni Gazowej 
dla pierwszego roku stosowania taryfy. 
Z upoważnienia Prezesa 
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` Uśrednioną cenę ciepła dla odbiorców określa się wg następującego algorytmu: 


c =[(0,4382 * Cco) +(0,5618 * Cew)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Cs - średnia cena ciepła dla odbiorców [zł/GJĄ . wę 
Cco - cena ciepła dla Ciepłowni SEC Skoczów [z/GJ] | 
Cew -. cena ciepła dla Miejskiej Kotłowni Gazowej [zł/GJ] 


0,4382 -wskaźnik udziału ilości ciepła zakupionego w Ciepłowni SEC Skoczów 
dla pierwszego roku stosowania taryfy 
0,5618 - wskaźnik udziału ilości ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej AE 
z Miejskiej Kotłowni Gazowej dla pierwszego roku stosowania taryfy. 


Uśrednioną cenę za nośnik ciepła dła odbiorców określa się wg następującego 
algorytmu: 


= [( 0,0239 * Cno)+(0,9761* Cnw)] 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Cne - średnia cena nośnika ciepła dla odbiorców[ zł/m*] . 
Cno - cena nośnika ciepła dla Ciepłowni SEC Skoczów [ zł/m] 
Cnw - cena goa ciepła dla Miejskiej Kotłowni Gazowej [ zł/m] 


0,0239 -wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła zakupionego w Ciepłowni SEC Skoczów 
dla pierwszego roku stosowania taryfy 

0,9761 -wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła wprowadzonego do sieci 
ciepłowniczej z Miejskiej Kotłowni Gazowej dla pierwszego roku stosowania 
taryfy. 


d) oraz następujące stawki opłat ustalone przez SPK Skoczów: 


1. Dla odbiorców w da sa D 1.1.: 
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* Wartość > 
" netto «1. 


3224765 


|" Wartość © 
l 'netto  : 
19 483,32 


1 623,61 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług ( VAT). 


Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


W związku z brakiem nowych podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 


Jeżeli wystąpi taka potrzeba SPK Skoczów niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i 


z 


wystąpi o jej zatwierdzenie.” 


Z upoważnienia Pre, 
Urzędh I Regulacji Enersetyki 
. DYREKTOR `” 
Żor > Oddzia 
Urzędu Regulacji 
z siedzibą w 


O Aiae n O ROCZNE 


> KO O LZY 


atarzyna Mosur 


NEESONA 


